ANTONI 


BIERA 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK ODDZIAŁU RUCHOWO-HANDLOWEGO D.O.K.P. W KRA- 
KOWIE, DŁUGOLETNI CZŁONEK ZESPOŁU TECHNICZNEGO TEATRU KOLEJARZA 
W KRAKOWIE 
NAJDROŻSZY MĄŻ I OJCIEC 


przeżywszy lat 52, zginął tragicznie w katastrofie kolejowej w Czechosłowacji dnia 
11 grudnia 1970 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 17 bm. 
o godzinie 10-tej w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu: 


ŻONA, SYNOWIE, MATKA, SIOSTRY, BRACIA I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 


w Krakowie D. Z. 9826/70 — D-2(12016) — 30 
Punkt Usługowy Nr 1. Rakowicka 26. tel. 579-21 


